Deutscher Bundestag 
6. Wahlperiode 


Drucksache VI/2264 

Sachgebiet 63 


Der Bundesminister für 
Wirtsrhaft und Finanzen 

F/II B/2-Ve 0313 -3/71 II 


J3onn, den 1. Juni 1971 


An den Herrn 

Präsidenten des Deutschen Bundestages 


Betr. : Zustimmung zur Leistung einer überplanmäßigen Haus- 
haltsausgabe bei Kap. 12 03 Tit. 745 04 (Sicherung der 
Fahrwasser von Ems und Jade durch Instandsetzung der 
Inselschutz werke auf Wangerooge, Minsener Oog und 
Borkum) 


Sehr geehrter Herr Präsident! 

Unter Bezugnahme auf § 37 Abs. 4 BHO unterrichte ich hiermit 
den Deutschen Bundestag von einer überplanmäßigen Haus- 
haltsausgabe im Haushaltsjahr 1971 bei Kap. 12 03 Tit. 745 04 
in Höhe von 3 000 000 DM. 

In den letzten Monaten des Jahres 1970 wurden durch mehrere 
hohe Sturmfluten Küstenschutzwerke auf den Inseln Borkum 
und Wangerooge zerstört. Die Randdünen im Südwesten und 
Nordosten von Borkum und im Nordosten von Wangerooge 
sind auf langen Strecken vernichtet, wodurch für diese Inseln 
die Gefahr eines Durchbruches droht, wenn nicht sofort Schutz- 
maßnahmen ergriffen werden. 

Die im Bundeshaushalt 1971 bei Kap. 12 03 Tit. 745 04 für eine 
Grundinstandsetzung der Inselschutzwerke veranschlagten Mit- 
tel in Höhe von 1 000 000 DM reichen für die notwendigen 
Schutzmaßnahmen nicht aus. Hierfür sind im Haushaltsjahr 
1971 weitere 3 000 000 DM erforderlich. 

Die Mehrausgabe ist unvorhergesehen und unabweisbar. Ich 
habe deshalb der Leistung der überplanmäßigen Ausgabe unter 
der Voraussetzung einer gleichhohen Einsparung innerhalb 
des Einzelplans 12 im Haushaltsjahr 1971 grundsätzlich zuge- 
stimmt. 


Mit hochachtungsvollem Gruß 

In Vertretung 

H. Hermsdorf 
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